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本部分 的全部 技术内 容为强 制性。 

GB 19606 《家用 和类似 用途电 器噪声 限值》 是系列 标准， 本部 分是该 系列标 准的第 5 部分。 

本 部分为 家用和 类似用 途加湿 器的噪 声限值 要求。 

本部分 由 中 国轻工 业联合 会提出 。 

本部 分由全 国家用 电器 标准化 技术委 员会归 口 。 

本 部分参 加起草 单位： 
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家用和 类似用 途 电 器噪声 限值 
加湿 器的特 殊要求 

1 范围 

本部分 规定了 家用和 类似用 途电器 一一 加湿器 的噪声 限值等 要求。 
本部 分适用 于家庭 和类似 场合使 用的加 湿器。 
本 部分也 适用于 在公共 场所使 用的加 湿器。 
本部 分不适 用于： 

—— 交通 工具上 使用的 加湿器 （如 汽车、 火车、 飞机、 轮船等 ）； 
—— 专门为 工业设 计的加 湿器； 
—— 具有 医疗用 途的加 湿器。 

2 规 范性引 用文件 

下列 文件中 的条款 通过本 部分的 引用而 成为本 部分的 条款。 凡是 注日期 的引用 文件， 其随后 所有的 
修改单 （不 包括 勘误的 内容） 或 修订版 均不适 用于本 部分， 然而， 鼓 励根据 本部分 达成协 议的各 方研究 
是否可 使用这 些文件 的最新 版本。 凡是不 注日期 的引用 文件， 其最新 版本适 用于本 部分。 

增加下 列引用 文件： 

GB/T 4214. 1-2000 声学 家用 电器及 类似用 途器具 噪声测 试方法 第 1 部分： 通 用要求 （EQV IEC 
60704-1:1997) 

GB/T 爾 * 爾 力 口湿器 
GB/T 18801 空气 净化器 

3 噪声限 值要求 

加湿 器的声 功率级 噪声应 符合表 1 规定。 



表 1 



产 品类型 


加湿量 / (ml/h) 


限定值 /dB(A) 


超 声波式 


《 350 


《 38 


> 350 


《 42 


直接蒸 发式及 离心式 
(含 直接 蒸发式 或离心 式的复 合式） 


《 180 


《 45 


> 180 且< 500 


^ 50 


> 500 且< 1000 


^ 55 


> 1000 


《 60 


其 他类型 


《 350 


^ 40 


> 350 


《 45 
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注 1: 带 有空气 净化功 能的加 湿器按 GB/T 18801 要求； 
注 2: 为实 现加湿 功能以 外功能 所产生 的噪声 除外。 

4 测试方 法与声 学环境 

除 另有规 定外， 加湿器 测试方 法与声 学环境 应符合 GB/T 4214. 1-2000 第 4 章的 要求。 
5 测 量仪器 

测 量仪器 应符合 GB/T 4214.1-2000 第 5 章的 要求。 
6 被 测器具 的运行 与定置 

除 另有规 定外， 加湿器 的运行 和定置 应符合 GB/T 4214. 1-2000 第 6 章的 要求。 
6. 1 试 验条件 

试 验条件 应符合 GB/T **** 附录 B. 3 的 要求。 

6.2 测 试方法 

噪声测 试方法 应符合 GB/T 附录 B. 4 的 要求。 

7 声压级 的测量 

加湿器 声压级 的测量 应符合 GB/T 4214. 1-2000 第 7 章的 要求。 
8 声压 级和声 功率级 的计算 

加湿 器声压 级和声 功率级 的计算 应符合 GB/T 4214. 1-2000 第 8 章的 要求。 

9 在 产品上 的标识 

加 湿器的 噪声值 应标注 在产品 的铭牌 或说明 书上。 

实 测值与 明示值 之间的 偏差不 应超过 + 3 dB， 且最 高不应 超过限 定值。 
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